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El viernes 17 y sábado 18 de abril, la ciudad de 
Paso de los Toros conmemoró los 50 años de su 
evacuación a causa de la inundación que afectó 
a gran parte dei país. 

Esos hechos marcaron a la gran familia que 
conformaban los habitantes de "Rincón", lo que 
motivó que ios hijos de funcionarios que se 
desempeñaban en la central hidroeléctrica hace 
50 años decidieran dejar piasmado su orguiio y 
su sentir, en un bronce que se instaló en la 
entrada y rinde homenaje a aquellos hombres, 
algunos de los cuales jerarquizaron ia jornada 
con su presencia. 

Por ello, el sábado 18 de abril fue distinto en el viejo 
"Rincón". Más de un centenar de personas se dieron 
cita allí, primero para descubrir una estela que recuerda 
la brecha abierta mediante una explosión y que 
pretendió ayudar a evacuar el agua acumulada en el 
lago. Y luego, para recorrer las instalaciones de la 
central que hace 50 años sus padres, o esposos o 
abuelos, con tanto ahínco y dedicación procuraron 
mantener sin colapsar. 


HISTORIAS COMPARTIDAS 

Pero no fue solo un encuentro para "descubrir" una 
placa... hubo abrazos interminables, lágrimas de 
emoción por los reencuentros de personas y familias, la 
aiegna de recuperar pequeños trozos de historias, 
propias unas y lugareñas compartidas otras, pero 
hechos todos que forjaron ánimos y espíritus. El 
ambiente se iluminaba con la alegría que compartían 
los concurrentes entre "hermanos", entre 
"compinches", entre vecinos, amigos de siempre. 

Al sentimiento que representaba esa concurrencia 
homenajeó el Directorio, con la presencia del 
vicepresidente Pedro De Aurrecoechea y del director 
Gerardo Rey. En un breve, emotivo y afectuoso 
mensaje, el Ing. De Aurrecoechea presentó sus saludos 
a la vez que destacó la importancia de la localidad para 
UTE. Anunció entonces la futura instalación de una 5®. 
Unidad de generación que se ubicará fuera de la sala 
de máquinas de la central, destacó el estudio de un 
acuerdo con el Ministerio de Turismo y Deporte para la 
utilización de la infraestructura edilicia ociosa con fines 
turísticos y también resaltó un llamado a concurso 
artístico para la realización de una escultura 
conmemorativa que resulte significativa para el lugar. 
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Por supuesto que estos anuncios fueron recibidos por 
los concurrentes con la alegría de que el "Rincón" sea 
recordado por todos. 

Los concurrentes también compartieron las palabras 
emocionadas de Néstor Sánchez, a quien todos 
conocen como "Pillín", y que fuera uno de los 
principales responsables de que este encuentro se 
realizara. 

EL MILAGRO SUO OíOiiig 

El Ing. Oscar Ferreño, gerente de Generación, 
rememoró los hechos de aquel aciago abril de hace 50 
años. Con los elementos técnicos con que se contaba 
entonces, quienes construyeron Bonete previeron un 
caudal máximo del Río Negro de 9.000 mVs, dieciocho 
veces más que el promedio, recordó Ferreño. Pero en 
aquel abril del 59 trepó a 18.000 mVs. "Que una central 
diseñada para 9.000 m^ /s reciba 18.000 sin colapsar es 
un milagro, pero también es un milagro que luego de 
pasada la crecida resulte que la presa se pueda adaptar 
para estas nuevas circunstancias", señaló. 




"¿Cuáles fueron los factores para estos milagros?" se 
preguntó Ferreño. "Uno es que Ludin (el artífice del 
proyecto) previendo ampliaciones futuras para la central 
la había dotado de una gran robustez de sus cimientos 
y fundaciones; pero el factor más importante del milagro 
es el de los funcionarlos que actuaron para evitar el 
desborde de la presa, colocando barreras con bolsas de 
arena y tapiando cuanta abertura u orificio pudieran 
encontrar. Y cuando la inundación de la central fue 
inevitable adelantaron la inundación para que el agua no 
invadiera en forma abrupta al edificio, evitando así que 
la entrada abrupta de las aguas hiciera colapsar el 
edificio, destruyera las maquinaria y, por qué no, tal vez 
hiciera luego colapsar la presa". 

El conocimiento de la importancia que la central tenía 
para el país alimentó el arrojo de los funcionarios en 
aquella tarea y les permitió recuperarla en pocos meses, 
añadió el orador. "Lo que aquellos funcionarios no 
podían imaginar es que 50 años después, existiendo 
otras centrales. Bonete continúa siendo fundamental 
para el sistema. Su lago es la principal reserva 
energética y el valor de su cota sigue siendo el indicador 
del estado de la caja de ahorros de la economía de UTE 
y por lo tanto del país. Es por eso que las generaciones 
posteriores a 1959 y muchas otras que vendrán 
después tenemos una deuda impagable con aquellos 
que ayudaron a hacer posible los milagros que 
mencionábamos", concluyó Ferreño. 

En el acto se recordó especialmente al Ing. Roberto 
Maissonave, quien era Jefe de la Central en esos 
momentos, en la presencia de sus hijos. 

La jornada se fue extendiendo. Todos querían mantener 
ese calor de hogar, tan añorado, virtualmente nunca 
perdido a pesar de los años y ahora recuperado. Los 
intercambios de anécdotas e historias de vida se 
sucedieron... y quedó claro que no pasará mucho 
tiempo antes que un encuentro de la familia del "Rincón" 
se vuelva a dar. 

G.S. Relaciones Públicas 




























